Mgr MARIA 


DOMAGAŁA 


Z DOMU TRZASKA 


NAJDROŻSZA ŻONA I SIOSTRA 


przeżywszy lat 68, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 15 kwietnia 1989 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w piątek dnia 21 bm. o godzinie 8.00 w kościele 
parafialnym przy ul. Grodzkiej. 


Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu na cmentarzu Rakowickim o godz. 11.40. 
Pogrążeni w głębokim smutku: 


MĄŻ, SIOSTRY I RODZINA. 


